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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1892 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ¬ 
ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑ- 
ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 1 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα¬ 
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται¬ 
ρείας «ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998. 2 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 από¬ 
φασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
3373/21.2.2006 απόφαση με θέμα: «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των 
Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς 
και των όρων και διαδικασιών αξιολόγησης των 
προτάσεων και ελέγχου των πραγματοποιούμενων 

επενδύσεων». 3 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 14231/ΔΒΕ 11/31.7.2003 από¬ 
φασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρη¬ 
σης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Α.Ε. (εργοστάσιο Καβάλας). 4 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρεί¬ 
ας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
& ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ» με έδρα το Μαρούσι Αττι¬ 
κής, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ 
23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 


ε, υποπερίπτωση χί. 5 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας ΕΜ 
ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα , στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, 

παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χί. 6 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12696/87/ν. 2601/98/ 
20.7.2004 απόφασης υπαγωγής της εταιρείας 

ΣΤΗΜΠΕΘΕΡΜ ΑΕ. 7 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας I. ΛΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. με έδρα το Κιάτο Ν. Κορινθίας, στις διατά¬ 
ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρ¬ 
θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση. 8 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας 
«ΙΩΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ» με έδρα την οδό Σωτήρος Διάς 


29 Δεκεμβρίου 2006 


13 στον Πειραιά, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
(ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, 

περίπτωση ε, υποπερίπτωση χί. 9 

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΒΕ/12723/28/20.7.2004/ 
ν. 2601/1998 απόφασης υπαγωγής της επένδυσης 
της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 10 


Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης - Ολοκλήρωση επένδυ¬ 
σης της επιχείρησης «ΑΕΡΑΒΕΤΑ ΒΟΤΟ Α.Β.Ε.Ε.» 
που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 12681 /ΔΒΕ 
18/20.7.2004 απόφαση στις διατάξεις ν. 2601/1998 
(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση α, υποπε¬ 
ρίπτωση και χίχ), όπως έχουν τροποποιηθεί με 
τις διατάξεις του άρθρο 17 του ν. 2941/2001 και 


οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 11 

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 12713/ΔΒΕ 51/20.7.2004 από¬ 
φασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 12 

Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δη- 
μοσίωνΈργων (ΤΣΜΕΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 (Α' 134). 13 

Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ¬ 
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 14 


Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5/44199/4071 (ΦΕΚ Β' 1492/ 
10.10.2006) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σή¬ 
ματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και της δια¬ 
δικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων, και των 
φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτού». 15 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(1) 

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. 
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 51768/ΥΠΕ/00369/Ε/ν. 3299/2004/ 
15.12.2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι¬ 
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της επιχείρησης 
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«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑ- 
ΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που 
αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας 
παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο Πικέρμι Αττικής, συνολικής 
δαπάνης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων (2.570.000 €) ευρώ. 

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί 
του κόστους της επένδυσης , δηλαδή ποσό επιχορήγη¬ 
σης οκτακόσιων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
(899.500 €) ευρώ. 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις 
μόνιμης απασχόλησης 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20.10.2006 
(ομόφωνη) 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα¬ 
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ¬ 
ΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει υπαχθεί στις δι¬ 
ατάξεις του ν. 2601/1998. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 52022/ΥΠΕ/1/00529/ν. 2601/98/18.12. 
2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
που αναφέρεται στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρι¬ 
κού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 
1900 Κ\Α/ στο ρέμα Αγόριανη στην κοινότητα Επτάλοφος 
(Αγόριανη) του Δήμου Παρνασσού του Νομού Φωκίδας 
, με τους εξής όρους: 

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν¬ 
δυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων 
τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενε¬ 
νήντα επτά (3.395.697,00) € . 

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα πέντε χι¬ 
λιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ (1.435.419,00) €, 
που αποτελεί ποσοστό 42,27% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης. 

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.358.278,00) € , που 
αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης. 

δ) Το ύψος του επιδοτούμενου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των εξακοσίων δύο χιλιάδων (602.000,00) € 
που αποτελεί ποσοστό 17,73% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης. 


ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 15.9.2006. 

στ) Νέες θέσεις εργασίας τρία (3) άτομα, έναντι τριών (3) 
ατόμων που ορίσθηκαν στην απόφαση ολοκλήρωσης. 

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα¬ 
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός 
εκατομμυρίου πενήντα τριών χιλιάδων και σαράντα εν¬ 
νέα ευρώ (1.053.049,00) €. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υφυπουργού 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 

-♦- 

Αριθμ. 19652 (3) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 απόφασης 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3373/21.2.2006 
απόφαση με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋπο¬ 
θέσεων χρηματοδότησης των Περιφερειακών Πόλων 
Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς και των όρων και διαδι¬ 
κασιών αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου 
των πραγματοποιούμενων επενδύσεων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α). 

β. του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13 Α/8.2.1985), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 
«Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α/25.6.2001). 

δ. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα- 
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολα¬ 
βών από το δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 1400/1983. 

Ε. το άρθρο 23 του ν. 2741/1999. 

Στ. το άρθρο 34 παρ. β του ν. 2843/2000. 

Ζ. το άρθρο 9 του ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205 Α/1.11.2004). 

2. Το π.δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ19Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85Α/2004). 

3. Το άρθρο 25 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254Α715.12.1997) 
«Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις». 

4. Το π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α'/17.10.2000) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το π.δ. 103/2003 (ΦΕΚ 96 Α'/23.4.2003) και 
το άρθρο 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α/4.8.2004). 

5. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α' /14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

6. Την ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. 96/Ω45/06: 
«Κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην'Ερευ- 
να και Ανάπτυξη». 

7. Τους κανονισμούς της Επιτροπής της Ε.Ε.: 

- (ΕΚ) 68/2001 (12.1.2001): «Ενισχύσεις για επαγγελμα¬ 
τική εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε στις 25.2.2004 
με τον (ΕΚ.) 363/2004. 

- (ΕΚ) 69/2001 (12.1.2001): «Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας». 
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- (ΕΚ) 70/2001 (12.1.2001): «Κρατικές ενισχύσεις προς 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», όπως τροποποιήθηκε 
στις 25.2.2004 με τον (Ε.Κ.) 364/2004. 

8. Τα εγκεκριμένα καθεστώτα ενίσχυσης: 

• Ν. 469/99: Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων. 

• Ν. 349/02: Διορθωτικό στον ελληνικό χάρτη περιφε¬ 
ρειακών ενισχύσεων. 

• Ν. 547/01: Ερευνητικές Κοινοπραξίες, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με τον ν. 448/2005. 

9. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 
(ΕΠΑΝ) το οποίο εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) 2000 - 06 και ειδικότερα το Μέτρο 4.6 

10. Το άρθρο 23 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/19.8.2005) 

11. Την υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 απόφαση με θέμα: «Κα¬ 
θορισμός όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των 
Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς και των 
όρων και διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων και 
ελέγχου των πραγματοποιούμενων επενδύσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με την υτί αριθμ. 3373/21.2.2006 απόφαση. 

12. Την ανάγκη για τροποποίηση και συμπλήρωση των 
όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των Περιφερει¬ 
ακών Πόλων Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) καθώς και των όρων και 
διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου των 
πραγματοποιούμενων επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την με υπ’ αριθμ. 18775/14.11.2005 απόφαση, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3373/21.02.2006 
απόφασή μας αντικαθιστώντας τα άρθρα 6 και 7 του κε¬ 
φαλαίου Β' «περί καθορισμού των όρων και διαδικασιών 
αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου των πραγματο¬ 
ποιούμενων επενδύσεων» από τα κατωτέρω άρθρα: 

Άρθρο 6 

Διαχείριση του Πόλου 

Ο ΠΠΚ θα πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη οργανω¬ 
τική δομή η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

• Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ), 

• Συντονιστή Εταίρο (ΣΕτ) και 

• Μονάδα Διαχείρισης (ΜΔ) 

• Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) 

Το ΣΔ αποτελείται από 5-9 μέλη. Ο ρόλος του Συμ¬ 
βουλίου Διοίκησης είναι επιτελικός και αρμοδιότητες του 
είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης όλου του έργου, η 
έγκριση των εκθέσεων προόδου και των παραδοτέων 
που αποστέλλονται προς τη ΓΓΕΤ, η επίλυση τυχόν δια¬ 
φωνιών μεταξύ των μελών του ΠΠΚ, η εισήγηση προς τη 
ΓΓΕΤ για την αποχώρηση/ αποβολή και αντικατάσταση/ 
υποκατάσταση μελών του ΠΠΚ. Επιπλέον το ΣΔ ορίζει τα 
φυσικά πρόσωπα που θα αποτελόσουν, τον Συντονιστή 
Έργου (ΣΕ) και τον Οικονομικό Διαχειριστή (ΟΔ) του'Εργου 
και είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης. Τα μέλη του ΠΠΚ 
εξουσιοδοτούν τον Συντονιστή Εταίρο να ορίσει τα μέλη 
του ΣΔ (καθώς και τους αναπληρωτές τους) μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Καθοδήγησης της ΓΓΕΤ. 

• Συντονιστής Εταίρος (ΣΕτ) 

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του έργου ορίζεται 
ένας από τους φορείς ως Συντονιστής Εταίρος ο οποίος : 
ορίζει τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (καθώς και τους 
αναπληρωτές τους) μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτρο¬ 
πής Καθοδήγησης της ΓΓΕΤ, ορίζει το φυσικό πρόσωπο που 
θα αποτελέσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) του'Εργου, 
προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση υλοποίησης του 


έργου προς τη ΓΓΕΤ, παρακολουθεί και ενημερώνεται για 
το έργο της Μονάδας Διαχείρισης ενημερώνει τα μέλη 
του ΠΠΚ ως προς τα αναγκαία έγγραφα και οδηγίες της 
ΓΓΕΤ και των αρμοδίων οργάνων τόσο εθνικών όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την αρμοδιότητα της οικονομι¬ 
κής διαχείρισης και γενική εποπτεία της παρακολούθησης 
της προόδου τόσο του συνόλου του έργου όσο και των 
επιμέρους δραστηριοτήτων και ενεργειών, τηρεί όλα τα 
διοικητικά στοιχεία του'Εργου του ΠΠΚ, υποβάλλει στη 
ΓΓΕΤ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά για 
την καταβολή των δόσεων χρηματοδότησης, εισπράττει 
την επιχορήγηση του έργου για λογαριασμό των μελών των 
ΠΠΚ και την καταθέτει σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που 
θα εξυπηρετεί μόνον τις ανάγκες του έργου, μεταβιβάζει 
την επιχορήγηση στα μέλη του ΠΠΚ βάσει της Απόφασης 
Χρηματοδότησης και των παραρτημάτων της καθώς και 
των εκθέσεων πιστοποίησης. 

• Μονάδα Διαχείρισης (ΜΔ) 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από φυσικά πρόσωπα με 
τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• τον Συντονιστή Έργου (ΣΕ), 

• τον Οικονομικό Διαχειριστή (ΟΔ) και 

• τον Υπεύθυνο Οριζοντίων Δραστηριοτήτων (ΥΟΔ). 

Ο ΣΕ και ο ΟΔ ορίζονται από Συμβούλιο Διοίκησης. Ο ΥΟΔ 

ορίζεται και προέρχεται από τον συντονιστή φορέα των 
οριζοντίων δραστηριοτήτων. Είναι δυνατή η ανάθεση στο 
ίδιο φυσικό πρόσωπο περισσότερων της μίας ιδιότητας -αρ¬ 
μοδιότητας. Γ ια την υλοποίηση του'Εργου της η ΜΔ έχει τη 
δυνατότητα να συνεπικουρείται στο έργο της από βοηθητικό 
ή τεχνικό ή και διοικητικό προσωπικό. Καθήκον της είναι η 
καθημερινή εποπτεία της υλοποίησης και η εκτέλεση του 
έργου καθώς και η επικοινωνία με τις αρμόδιες διευθύνσεις 
της ΓΓΕΤ και τα μέλη του ΠΠΚ. Στην αρμοδιότητα της ανήκει 
η τεχνική εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου του 
έργου και των επιμέρους ενεργειών και δραστηριοτήτων, η 
προετοιμασία των τεχνικών και οικονομικών παραρτημάτων 
και εκθέσεων προόδου του έργου, η εισήγηση στο ΣΔ, και 
μετά από σχετικές τροποποιήσεις έως και την έγκριση από 
το ΣΔ, η αποστολή τους στην ΓΓΕΤ. Η ΜΔ αναφέρεται στον 
Συντονιστή Εταίρο και το ΣΔ. 

Αναλυτικότερα τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται 
στη διαχείριση του πόλου είναι: 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) προέρχεται από το μό¬ 
νιμο προσωπικό του Συντονιστή Εταίρου είναι μέλος του 
ΣΔ του ΠΠΚ, και λόγω της ιδιότητας του Επιστημονικού 
Υπευθύνου συνεργάζεται με τη Μονάδα Διαχείρισης.Έχει 
τη γενική εποπτεία άλλα και επιστημονική ευθύνη υλοποί¬ 
ησης του έργου, σύμφωνα με τους «κανόνες της επιστήμης 
και της τέχνης», έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση του 
σχεδιασμού, ο έλεγχος της φυσικής (και συνακόλουθα της 
οικονομικής) προόδου του έργου και η παρακολούθηση της 
επίτευξης των στόχων του. Σε περιπτώσεις που εντοπίζο¬ 
νται προβλήματα υποδεικνύει λύσεις σε συνεργασία με τη 
ΜΔ στο ΣΔ με διορθωτικό στόχο. 

Ο Συντονιστής Έργου (ΣΕ) συμμετέχει στη Μονάδα Δι¬ 
αχείρισης του ΠΠΚ έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
συντονισμό των ενεργειών για την ομαλή υλοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου και την ολοκλήρωση και έλεγχο 
ποιότητας των παραδοτέων του συγκεκριμένου ΠΠΚ σύμ¬ 
φωνα με την απόφαση χρηματοδότησης, συνεργασία με 
τους Υπεύθυνους ενεργειών, ευθύνη της επικοινωνίας με 
την ΓΓΕΤ για τα θέματα σχετικά με το φυσικό αντικείμενο 
και την υλοποίηση των παραδοτέων καθώς και για θέματα 
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διαχειριστικής φύσεως που σχετίζονται με την υλοποίηση 
του έργου και με αποφάσεις του, ευθύνη για την συμπλή¬ 
ρωση των εκθέσεων προόδου του έργου, ενημέρωση του 
ΣΔ σχετικά με την πλημμελή υλοποίηση του τμήματος 
έργου από μέλος του ΠΠΚ και τις επιπτώσεις που επιφέρει 
στην πορεία του έργου, εκτέλεση όλων των αποφάσεων 
του ΣΔ και διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών λαμβά- 
νοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και διενεργώντας όλες 
τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. 

Ο Οικονομικός Διαχειριστής του'Εργου (ΟΔ) συμμετέχει 
στη Μονάδα Διαχείρισης του ΠΠΚ έχοντας τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: ευθύνη της επικοινωνίας με την ΓΓΕΤ για 
τα θέματα σχετικά με την οικονομική - διαχειριστική πα¬ 
ρακολούθηση του έργου, συγκέντρωση των παραστατικών 
δαπανών από όλα τα μέλη του ΠΠΚ και προέλεγχος της 
πληρότητας, ορθότητας, νομιμότητας και επιλεξιμότητάς 
τους, σύνταξη των εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικει¬ 
μένου του έργου σε ειδικά έντυπα βάσει των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την Απόφαση Χρηματοδότησης και 
τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, εκτέλεση όλων 
των αποφάσεων του ΣΔ και διεκπεραίωση των σχετικών 
εργασιών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και διε¬ 
νεργώντας όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. 

Ο Υπεύθυνος των Οριζόντιων Δραστηριοτήτων (ΥΟΑ) 
ορίζεται και προέρχεται από τον συντονιστή φορέα των 
οριζόντιων δραστηριοτήτων και συμμετέχει στην Μονάδα 
Διαχείρισης έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες: επο- 
πτεία της υλοποίησης των οριζοντίων δραστηριοτήτων, 
συντονισμός των οριζοντίων δραστηριοτήτων και σύνδεση 
τους με τις υπόλοιπες ενέργειες και δραστηριότητες του 
πόλου, σχεδιασμός και ετήσιες τροποποιήσεις - επικαιρο- 
ποιήσεις του αναπτυξιακού σχεδίου του ΠΠΚ, εκτέλεση 
όλων των αποφάσεων του ΣΔ σχετικά με τις οριζόντιες 
δραστηριότητες του ΠΠΚ και διεκπεραίωση των σχετικών 
εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και 
διενεργώντας όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. 
Για κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στον ΠΠΚ ορίζεται 
ένας Υπεύθυνος Ενέργειας (ΥΕΝ), ο οποίος θα ανήκει σε 
έναν από τους φορείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμέ¬ 
νη ενέργεια (συντονιστής φορέας ενέργειας) και ο οποίος 
θα συνεργάζεται με τη Μονάδα Διαχείρισης του ΠΠΚ. 

Κάθε φορέας ορίζει μεμονωμένα τον δικό του υπεύθυνο 
στην αντίστοιχη ενέργεια, ο οποίος ενημερώνει πλήρως τον 
Υπεύθυνο της αντίστοιχης ενέργειας για τις δραστηριότητές 
του και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του κονδυλίου που 
αναλογεί στον φορέα του με βάση όσα προδιαγράφονται 
στην Απόφαση Χρηματοδότησης του έργου και το θεσμικό 
πλαίσιο του φορέα. Για κάθε επί μέρους ενέργεια συγκρο¬ 
τείται Ομάδα Εργασίας (ΟΕ), η οποία αποτελείται από τον 
Υπεύθυνο της εν λόγω ενέργειας και τον εκπρόσωπο κάθε 
φορέα που συμμετέχει στην συγκεκριμένη ενέργεια. 

Κάθε συμμετέχοντας φορέας στον ΠΠΚ ευθύνεται 
διαιρετά και μέχρι τα όρια των αναλαμβανομένων βάσει 
της Απόφασης Χρηματοδότησης υποχρεώσεων. 

Από το ΣΔ του ΠΠΚ θα ορισθεί εξωτερικός αξιολογητής, 
ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της 
δράσης (οη ροίπς αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των 
αποτελεσμάτων του Πόλου) μέσω μεθοδολογίας και δει¬ 
κτών που θα έχουν προσδιορισθεί εκ των προτέρων. 

Άρθρο 7 

Διαδικασία Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Πραγματοποιούμενων Επενδύσεων 

Με εισήγηση του αρμοδίου τμήματος της ΓΓΕΤ συ- 
νιστάται η Επιτροπή Καθοδήγησης της οποίας ρόλος 


είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης τόσο της δράσης 
όσο και των εγκεκριμένων έργων και η παροχή συμβου¬ 
λευτικών υπηρεσιών προς τους υπευθύνους των ΠΠΚ. 
Η Επιτροπή Καθοδήγησης (ΕΚ) είναι πενταμελής και 
αποτελείται από: 

• Τέσσερις έμπειρους υπαλλήλους της ΓΓΕΤ 

•Έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του ΕΠΑΝ 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ο εκά- 
στοτε υπεύθυνος διαχείρισης της δράσης. Η επιτροπή 
στο έργο της θα συνεπικουρείται από νομικό, εξωτε¬ 
ρικούς εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων και 
εκπροσώπους περιφερειών εφόσον αυτό κριθεί απα¬ 
ραίτητο. 

Η Επιτροπή Καθοδήγησης βρίσκεται σε συνεχή επι¬ 
κοινωνία με το αρμόδιο για την παρακολούθηση τμήμα 
της ΓΓΕΤ, με το ΣΔ και τη Μονάδα Διαχείρισης κάθε 
ΠΠΚ καθώς και εκπροσώπους των περιφερειών. 

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ορίζεται για 
κάθε ΠΠΚ ομάδα ελέγχου, η οποία πιστοποιεί το υλοποι- 
ηθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και συντάσσει 
έκθεση ελέγχου ενδιάμεση και τελική, προκειμένου να 
εγκριθεί στη συνέχεια από τον Γ ενικό Γ ραμματέα. Η 
έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στην Επιτροπή Κα¬ 
θοδήγησης. 

Η αρμόδια ομάδα ελέγχου ανάλογα με το μέγεθος και 
το αντικείμενο του έργου θα αποτελείται από εμπειρο¬ 
γνώμονες προερχόμενους από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ε & Τ Φορείς 
ή/και από τον χώρο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό ή/και από στελέχη της 
ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης. 

Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με 
τις αρχικές προδιαγραφές, η ΓΓΕΤ δύναται να προτείνει 
την διακοπή του. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην απόφα¬ 
ση 18775/14.11.2005 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 3373/21.2.2006 απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 
-♦- 

(4) 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 14231/ΔΒΕ 11/31.7.2003 απόφα¬ 
σης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης ΒΙ¬ 
ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. (εργο¬ 
στάσιο Καβάλας). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 30375/ΔΒΕ 3327/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2601/1998 ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 14231/ 
ΔΒΕ 11/31.7.2003 απόφαση υπαγωγής της επένδυσης της 
επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Α,Ε (εργοστάσιο Καβάλας). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

.Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 
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(5) 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας «ΕΥ¬ 
ΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗ¬ 
ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΕ» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 /Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά¬ 
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χί. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ.10926/ΔΒΕ 1170/απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3299/ 
2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περί¬ 
πτωση ε, υποπερίπτωση χι, επιχειρηματικό σχέδιο με 
τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία εταιρείας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΡΟΗΓ¬ 
ΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
& ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ 
Αντικείμενο: Ανάπτυξη Λογισμικού 
Τόπος επένδυσης: Μαρούσι 
Νομός επένδυσης: Αττικής 
Ύψος επένδυσης: (Ευρώ) 3.986.638,61 
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% 

Ύψος επιχορήγησης: (Ευρώ) 1.594.655,44 
Νέες θέσεις απασχόλησης: 16 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

- ♦ - 

( 6 ) 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας ΕΜ ΕΣ 
ΠΡΕΣΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα , στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά¬ 
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χί. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 8391/ΔΒΕ928/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του 
νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγρα¬ 
φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι, επιχειρηματικό 
σχέδιο με τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία εταιρείας: ΕΜ ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. 

Αντικείμενο: εκδόσεις - εκτυπώσεις 
Τόπος επένδυσης: ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 88 - ΑΘΗΝΑ 
Νομός επένδυσης: ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ύψος επένδυσης: 8.263.000,00 ΕΥΡΩ 
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% 

Ύψος επιχορήγησης: 3.305.200,00 ΕΥΡΩ 
Νέες θέσεις απάσχολησης: 2. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 
-♦- 

(7) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12696/87/ν. 2601/98/20.7.2004 
απόφασης υπαγωγής της εταιρείας ΣΤΗΜΠΕΘΕΡ- 
ΜΑΕ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 12488ΔΒΕ1367/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σύμφωνα με 


τις διατάξεις του ν. 2601/1998, τροποποιείται η αριθμ. 
12696/87/ν. 2601/98/20.7.2004 απόφαση υπαγωγής επέν¬ 
δυσης της εταιρείας ΣΤΗΜΠΕΘΕΡΜ ΑΕ στις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 ως ακολούθως: 
Επωνυμία εταιρείας: ΣΤΗΜΠΕΘΕΡΜ ΑΕ 
Κατηγορία επένδυσης: ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Ύψος επένδυσης: 596.237,03 
Ύψος επιχορήγησης: 208.682,96 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

- ♦ - 

(8) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας I. ΛΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
με έδρα το Κιάτο Ν. Κορινθίας, στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά¬ 
γραφος 1, περίπτωση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 30369/ΔΒΕ 3321/ν. 3299/04/13.12.2006 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις δια¬ 
τάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ261/Α/2004), άρθρο 3, πα¬ 
ράγραφος 1, περίπτωση δ, υποπερίπτωση ίχ, επένδυση 
με τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία εταιρείας: I. ΛΙΓΚΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 

Αντικείμενο: Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΣΤΑΚΟΔ 
74.30) 

Κατηγορία επένδυσης: Επενδυτικά σχέδια για τη δη¬ 
μιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας 
ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών 
ελέγχου και διακριβώσεων (άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση δ, υποπερίπτωση ίχ) 

Τόπος επένδυσης: ΚΙΑΤΟ 
Νομός επένδυσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Υψος επένδυσης: 281.000 € 

Ποσοστό επιχορήγησης: 40% 

Ύψος επιχορήγησης: 112.400 € 

Νέες θέσεις απασχόλησης: 0 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

- ♦ - 

Ο) 

Υπαγωγή επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας «ΙΟΝΙΑΝ 
ΚΑΛΚ ΑΕ» με έδρα την οδό Σωτήρος Διάς 13 στον 
Πειραιά, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ 
Α/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 
υποπερίπτωση χί. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 16644 /ΔΒΕ 1914/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση χί, επιχειρηματικό σχέδιο 
με τα παρακάτω στοιχεία: 

Επωνυμία εταιρειάς: ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ 
Αντικείμενο: Παραγωγή προϊόντων ανθρακικού ασβε¬ 
στίου 
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Τόπος επένδυσης: Μάνδρα - θέση Γιακουμί 
Νομός επένδυσης: Αττικής 
Ύψος επένδυσης: 8.310.556,85 
Ποσοστό επιχορήγησης: 40% 

Ύψος συνολικής επιχορήγησης: 3.324.222,74 
Νέες θέσεις απασχόλησης: 36 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

-♦- 

( 10 ) 

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΒΕ/12723/28/20.7.2004/ν. 
2601/1998 απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της 
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 25511/ΔΒΕ 2670 /13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 2601/1998, τροποποιείται η αριθμ 
ΔΒΕ/ 12723/28/20.7.2004/ν. 2601/1998 απόφαση υπαγω¬ 
γής επένδυσης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 ως 
ακολούθως: 

Επωνυμία εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 
Κατηγορία επένδυσης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ύψος επένδυσης: 1.349.430 
ύψος επιχορήγησης: 472.300,50 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

-♦- 

( 11 ) 

Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης - Ολοκλήρωση επένδυσης 
της επιχείρησης «ΑΙΡΑΒΕΤΑ ΒΟΤΟ Α.Β.Ε.Ε.» που έχει 
υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 12681 /ΔΒΕ 18/20.7.2004 
απόφαση στις διατάξεις ν. 2601/1998 (άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση και χίχ), 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρο 
17 του ν. 2941/2001 και οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 30421/ΔΒΕ 3344/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκληρώνεται η επένδυση 
της εταιρείας «ΑΙ.ΡΑΒΕΤΑ ΒΟΤΟ Α.Β.Ε.Ε.» που αναφέρεται 
στις κατηγορίες «Ποιότητα» και «Περιβάλλον». 

Εγκρίνεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της 
εταιρείας. 

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των 335.177,71 Ευρώ 
(τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
επτά Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών). 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
102.469/79 Ευρώ (εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών) που 
αποτελεί ποσοστό 30,57% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 232.707,92 
Ευρώ (διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών), που αποτελεί 
ποσοστό 69,43% του συνολικού κόστους της επένδυσης 
που πραγματοποιήθηκε. 


Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε 
η 19.4.2006. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή της 
β» δόσης της επιχορήγησης ποσού 51.834,79 Ευρώ (πε¬ 
νήντα μία χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα τεσσάρων Ευρώ 
και εβδομήντα εννέα λεπτών). 

Με την ολοκλήρωση της ειδικής επένδυσης δημιουρ- 
γήθηκαν τριάντα (30) νέες θέσεις εργασίας, έναντι των 
δύο (2) νέων θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

-♦- 

( 12 ) 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12713/ΔΒΕ 51/20.7.2004 από¬ 
φασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 30376/ΔΒΕ 3328/13.12.2006 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2601/1998 ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 12713/ 
ΔΒΕ 51/20.7.2004 απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 
της επιχείρησης ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ 

-♦- 

Αριθμ. Φ.10043/20233/1326 (13) 

Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
ΔημοσίωνΈργων (ΤΣΜΕΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 (Α' 134). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Β' του π.δ/τος 
164/2004 (ΑΊ34) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 
2005 (Α' 48) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του 
Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 
98). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/0ικ. 8791/2005 
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις 
του ν. 3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 

5. Την υπ’ αριθμ. 828/21.3.2006 απόφαση του Δ' Τμήματος 
του ΑΣΕΠ, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
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για την υπαγωγή του προσωπικού στις διατάξεις του 
άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004. 

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' 1432), 
όπως ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔIΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης» (Β' 527), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 17398/13.9.2005 (Β' 1284) όμοια απόφαση. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 782.100 
ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώ¬ 
σεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω 
προϋπολογισμό (ΚΑΕ 211, 212, 223, 224, 225, 227). Για το 
τρέχον οικονομικό έτος, η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται 
στο ποσό των 68.100 ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
ΤΣΜΕΔΕ (ΚΑΕ 211, 212, 223, 224, 225, 227). Για την κάλυψη 
της ανωτέρω δαπάνης δε θα απαιτηθεί επιπλέον κρα¬ 
τική επιχορήγηση για την αιτία αυτή. 

9. Την υπ’ αριθμ. 396/συν.5325/1.6.2006 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, από την οποία προκύπτει ότι δεν 
υφίστανται κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή πα¬ 
ρεμφερούς ειδικότητας στο Ταμείο. 

10. Τα υπ’ αριθμ. 59/24.11.2004, 64/14.12.2004 και 
65/16.12.2004 αποσπάσματα πρακτικών του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ, αποφασίζου¬ 
με: 

Τη σύσταση σαράντα τεσσάρων (44) οργανικών θέ¬ 
σεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβα¬ 
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο 
Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο¬ 
σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), προκειμένου να καλυφθούν οι 
διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, κατ’ 
εφαρμογή του π.δ/τος 164/2004, ως εξής: 

Α. Οργανικές θέσεις πλήρους απασχόλησης 

1. Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα) 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας χειρούργου θέση μία (1) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας ρευματολόγου θέση μία (1) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου θέση μία (1) 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις εννέα (9) 

ΔΕ Τεχνικός (Η/Υ) θέση μία (1) 

2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας - Κεντρική Υπηρεσία 
(Θεσσαλονίκη) 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέσεις πέντε (5) 

3. Γ ραφείο Άρτας 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

4. Γ ραφείο Ξάνθης 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

5. Γ ραφείο Καστοριάς 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

6. Γ ραφείο Μαγνησίας (Βόλος) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

7. Γ ραφείο Ηλείας (Πύργος) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

8. Γ ραφείο Χανίων 


ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

9. Τμήμα Κρήτης (Ηράκλειο) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

10. Γραφείο Ρεθύμνου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1) 

11. Τμήμα Θεσσαλίας (Λάρισα) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

12. Γραφείο Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

13. Γ ραφείο Πιερίας (Κατερίνη) 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1) 

14. Γ ραφείο Πέλλας (Εδεσσα) 

ΔΕ Διοικητικών Γ ραμματέων θέση μία (1) 

Β. Οργανικές θέσεις μερικής απασχόλησης με ωράριο 
εργασίας 3,5 ώρες ημερησίως. 

1. Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας οδοντιάτρου θέση μία (1) 

2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρική Υπηρεσία 
(Θεσσαλονίκη) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας οδοντιάτρου θέσεις δύο (2) 
ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας χειρούργου θέση μία (1) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου θέση μία (1) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας πνευμονολόγου θέση μία (1) 

3. Τμήμα Κρήτης (Ηράκλειο) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παθολόγου θέση μία (1) 

4. Γ ραφείο Κοζάνης 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας οδοντιάτρου θέση μία (1) 

5. Γραφείο Καρδίτσας 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας οδοντιάτρου θέση μία (1) 

6. Τμήμα Πελοποννήσου (Τρίπολη) 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας οδοντιάτρου θέση μία (1) 

7. Γ ραφείο Μαγνησίας 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας παθολόγου θέση μία (1) 

8. Γραφείο Ημαθίας 

ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας καρδιολόγου θέση μία (1) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2006 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 
-♦- 

Αριθμ. Φ.80425/27966/5311 (14) 

Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ¬ 
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α'), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'). 

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση επέ- 
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κτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.ΔΔ. και Ο.Τ.Α. 

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου». 

5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο¬ 
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας. 

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι¬ 
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή 
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο¬ 
ριακού Συστήματος. 

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν 
ογδόντα επτά (1.187,00) € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ 
- ΕΤΑΜ έτους 2006, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για δύο διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν μεταφερθεί από 
το ΚΗΥΚΥ στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής ΙΚΑ - 
ΕΤΑΜ, για 120 ώρες στο καθένα (240 ώρες συνολικά) 
για το χρονικό διάστημα από 13.10.2006 έως 31.12.2006. 

Οι ημέρες απασχόλησης τους είναι όλες οι ημέρες 
της εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή). 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό¬ 
λησης είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της μονάδας 
που υπηρετούν, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποί- 
Πσή της. 

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί¬ 
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ 
-♦- 

Αριθμ. Γ5/72325/6158 (15) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5/44199/4071 (ΦΕΚ Β' 1492, 
10.10.2006) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Καθορισμός του τύπου και του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου 
σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και της 
διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων, και των 
φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτού». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 
Α'49,10.3.2006). 


2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α' 98/22.4.2005). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού, αποφασίζουμε, 

1. Το προοίμιο 1(α) της υ.α. Γ5/44199/4071 (ΦΕΚ ΒΊ492, 
10.10.2006) αντικαθίσταται ως εξής: «α) το άρθρο 5 του 
ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α'49, 10.3.2006) “Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημά¬ 
των- Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες 
διατάξεις”». 

2. Το άρθρο 2 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 2 

Καταχωρούμενα στοιχεία στο ηλεκτρονικό αναγνώ¬ 
σιμο σήμα 

Στο ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα των Φ.Δ.Χ. αυτοκι¬ 
νήτων, καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία του/ των 
ιδιοκτητών και του αυτοκινήτου: 

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στην 
περίπτωση των εταιρειών (πλην των ΙΜΕ-ΕΠΕ) όπως 
αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

2. Διεύθυνση κατοικίας ή έδρα εταιρείας. 

3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 

4. Αριθμός Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 

5. Ειδικός Αριθμός Δικαιώματος. 

6. Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος αυτοκινήτου. 

7. Αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου. 

8. Έδρα και νομός.». 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της ως άνω απόφα¬ 
σης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η προμήθεια και η χορήγηση του ηλεκτρονικού ανα¬ 
γνώσιμου σήματος ανατίθεται στο Πανελλήνιο Συνδικά¬ 
το Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.), 
από το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι των συνδικαλι¬ 
στικών φορέων των μεταφορέων που έχουν την ευθύνη 
για τη διάθεση του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος 
στους δικαιούχους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και 
εν γένει την ευθύνη της ορθής διαχείρισης του συστή¬ 
ματος. Τα στοιχεία των ανωτέρω εκπροσώπων κοινο¬ 
ποιούνται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Ν.Α. της χώρας». 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2006 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ 
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